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WATERSCHAPSBLAD 

Officiële uitgave van Waterschap Peel en Maasvallei. 


Inwerkingtreding regelgeving inzake grondwateronttrekking voor beregening 
en bevloeiing van bedekte teelten en pot- en containervelden 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei maakt bekend dat met ingang van 11 september 
2015 in werking treedt haar besluit van 21 juli 2015, zoals nadien gewijzigd bij besluit van 25 augustus 
2015: 

a. tot vaststelling van de onderstaande Algemene regel grondwater: onttrekking voor beregening en 
bevloeiing van bedekte teelten en pot- en containervelden; 

b. tot wijziging van de Beleidsregel grondwater: industriële onttrekkingen < 150.000 m 3 per jaar. 

Voornoemde besluiten zijn in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, telefoonnummer: 
077-3891156. 


ALGEMENE REGEL GRONDWATER: ONTTREKKING VOOR BEREGENING EN BEVLOEIING VAN BEDEKTE 
TEELTEN EN POT- EN CONTAINERVELDEN 


Artikel 1 Criteria 

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.6 lid 1 van de Keur, voor het onttrekken 
van grondwater voor beregening en bevloeiing van bedekte teelten en pot- en containervelden voor 
zover 

1. de onttrekking plaatsvindt uit een uiterlijk op 15 december 2015 gemelde en in gebruik zijnde 
onttrekkingsput, en 

2. wordt onttrokken met een uiterlijk op 15 december 2015 gemelde en in gebruik zijnde onttrekkings- 
pomp, en 

3. per kalenderjaar niet meer wordt onttrokken dan de op basis van artikel 3, lid 1 berekende toege- 
stane maximale onttrekkingshoeveelheid. 


Artikel 2 Begripsomschrijving 

1. Bedekte teelten: bedrijfsmatige teelten in een glastuinbouwbedrijf of bedrijfsmatige teelt in tunnels. 

2. Glastuinbouwbedrijf: inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het in een kas telen 
van gewassen. 

3. Tunnel: (min of meer) halfronde constructies, permanent overtrokken met al dan niet lichtdoorla- 
tend materiaal anders dan glas, bestemd voor het voortrekken van gewassen of het opkweken 
van plantmateriaal en ter bescherming van gewassen tegen neerslag. 

4. Pot- en containervelden: bedrijfsmatige teelten welke los staan van de ondergrond en niet wortelen 
in de bodem. 

5. Bestuur: het dagelijks bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei. 

6. Teelt op stellingen: bedrijfsmatige teelt, los van de ondergrond, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van goten en/of bakken op stellages. 


Artikel 3 Voorschriften 

1 q 

'■ Per hectare teeltoppervlak mag jaarlijks niet meer dan 12.500 m grondwater worden onttrokken. 

2. Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in artikel 1 


1 


Waterschapsblad 2015 nr. 7245 10 september 2015 




w 


Waterschap 

Peel en Maasvallei 


a. gebruikt voor de meting als bedoeld in artikel 6.11 lid 2 van het Waterbesluit een watermeter, 
en 

b. gebruikt voor de opgave als bedoeld in artikel 6.11 lid 4 van het Waterbesluit het daartoe 
door het bestuur beschikbaar gestelde formulier. 

(toelichting: de tekst van artikel 6.11 Waterbesluit is als bijlage bij deze algemene regel gevoegd.) 


Artikel 4 Vervangingsregeling 

1. Vervanging van een geregistreerde onttrekkingsput is toegestaan, met dien verstande dat de 
vervangende onttrekkingsput binnen de Roerdalslenk onder de bovenste Brunssumklei en binnen 
de Venloschol dieper dan 5 meter boven NAP niet is toegestaan. 

2. Vervanging van een geregistreerde onttrekkingsput, gelegen in de gebieden aangewezen als 
bufferzones verdroogde natuurgebieden op de bij artikel 5.8.2 van de Omgevingsverordening 
Limburg behorende kaart, is toegestaan mits de afstand van de locatie van de onttrekkingsput 
tot het hydrologisch gevoelige natuurgebied niet afneemt. 

3. Vervanging van een geregistreerde onttrekkingspomp is toegestaan. 

4. Degene die een geregistreerde onttrekkingsput en/of -pomp vervangt, meldt dit ten minste vier 
weken voor ingebruikname van de onttrekkingsput en/of -pomp aan het bestuur. Indien vervanging 
van de geregistreerde onttrekkingsput en/of -pomp plaatsvindt als gevolg van onvoorziene om¬ 
standigheden, dient dit voor ingebruikname van de onttrekkingsput en/of-pomp gemeld te worden. 

5. De melding wordt schriftelijk of digitaal gedaan met behulp van het door het bestuur vastgesteld 
formulier. 


Toelichting 


Kader 


Op grond van artikel 3.6 lid 1 van de Keur is het verboden om zonder watervergunning grondwater te 
onttrekken of water te infiltreren. Onder dat verbod valt mede het onttrekken van grondwater voor be¬ 
regening en bevloeiing van bedekte teelten en pot- en containervelden. Met deze algemene regel wordt 
gebruik gemaakt van artikel 3.9 van de Keur. Dit betekent dat de vergunningplicht voor bestaande 
onttrekkingen voor bedekte teelten en pot- en containervelden die bij het dagelijks bestuur zijn gemeld 
uiterlijk op 15 december 2015 wordt vervangen door algemene regels. Het toepassingsbereik van deze 
algemene regel is nadrukkelijk beperkt tot de uiterlijk op 15 december 2015 gemelde en in werking 
zijnde onttrekkingen. 

Met deze algemene regel is beoogd op de peildatum bestaande grondwateronttrekkingen voor bedekte 
teelten en pot- en containervelden te registreren. De algemene regel vloeit voort uit het besluit van de 
Limburgse waterschappen en de provincie Limburg tot het creëren van een beheerbare situatie wat 
betreft deze groep van grondwateronttrekkingen. 


Motivering 


Artikel 1 Criteria 

De algemene regel ziet alleen op de uiterlijk op 15 december 2015 feitelijk aanwezige en als zodanig 
gemelde onttrekkingen. De bedrijven zijn in de gelegenheid gesteld aanwezige onttrekkingen te melden 
bij het waterschap. Alle meldingen zijn door het waterschap gecontroleerd ten einde te voorkomen dat 
ook putten en pompen worden geregistreerd die feitelijk nog niet bestaan en waarop het legaliserings- 
besluit nadrukkelijk geen betrekking heeft. 
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Nieuwe onttrekkingen zijn op basis van deze algemene regel niet vrijgesteld van de vergunningplicht 
opgenomen in artikel 3.6 lid 1 van de keur. Dit betekent dat een nieuwe onttrekking vergunningplichtig 
is. Dit betekent ook dat als een bestaand bedrijf wordt verplaatst, voor het nieuwe bedrijf een vergunning 
voor het onttrekken van grondwater moet worden aangevraagd. 

De geregistreerde onttrekking voor beregening en bevloeiing van bedekte teelten en pot- en container- 
velden kan niet worden gebruikt voor andere onttrekkingsdoeleinden (bijv. voor onttrekking voor bere¬ 
gening van open teelten). Ingeval van beëindiging van het bedrijf zal derhalve de registratie van de 
onttrekking doorgehaald worden. 

Indien echter één en dezelfde put - op basis van rechtsgeldige meldingen - zowel is geregistreerd voor 
beregening en bevloeiing van bedekte teelten en pot- en containervelden als voor beregening en be¬ 
vloeiing van open teelten, dan is sprake van een dubbelbestemming. Bij beëindiging van de ene ont¬ 
trekking, kan de andere onttrekking gewoon worden doorgezet. 


De vrijstelling geldt wanneer de onttrekking voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1. de onttrekking vindt plaats uit een uiterlijk op 15 december 2015 gemelde en in gebruik zijnde 
onttrekkingsput, en 

2. de onttrekking vindt plaats met een uiterlijk op 15 december 2015 gemelde en in gebruik zijnde 
onttrekkingspomp. 


Grondwateronttrekkingen voor beregening en bevloeiing van bedekte teelten en pot- en containervelden 
die niet aan de hiervoor vermelde voorwaarden voldoen zijn vergunningplichtig en zijn zonder vergun¬ 
ning verboden. 


Artikel 2 Begripsomschrijving 

De voor de toepassing van deze algemene regel meest belangrijke begrippen zijn hierin omschreven. 
De omschrijving van het begrip glastuinbouwbedrijf is afgeleid van de omschrijving van dit begrip in 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. 


Artikel 3 Voorschriften 

Maximale onttrekkingshoeveelheid 

Met het opnemen van een maximaal toegestane onttrekkingshoeveelheid wordt een prikkel gegeven 
tot het beperken van de omvang van de onttrekking. Deze prikkel sluit aan op in de milieuwet- en regel¬ 
geving opgenomen hergebruiksverplichting van water met het oog op het terugdringen van verontrei¬ 
nigende lozingen uit de glastuinbouwsector. 

De opgenomen hoeveelheid van 12.500 m 3 per hectare teeltoppervlak is gebaseerd op een onttrekking 
van gemiddeld 3,5 liter per m 2 per dag. 

De door elke melder maximaal te onttrekken hoeveelheid grondwater per jaar wordt bepaald door het 

aantal ha teeltoppervlak te vermenigvuldigen met 12.500 m 3 . Als het teeltoppervlak na de peildatum 
vergroot wordt maar de te onttrekken hoeveelheid gelijk blijft, hoeft geen vergunning aangevraagd te 
worden. Bijvoorbeeld: u heeft op dit moment een glastuinbouwbedrijf met een oppervlakte van 2 ha. 

U mag dan 2 ha x 12.500 m 3 = 25.000 m 3 grondwater per jaar onttrekken. Over 3 jaar breidt u uw bedrijf 
uit met 1 ha. Als u voor het beregenen van deze 3 ha niet meer dan 25.000 m 3 grondwater per jaar 

onttrekt, blijft uw onttrekking onder de algemene regel vallen. Wilt u meer onttrekken dan 25.000 m 3 
grondwater per jaar, dan moet u een vergunning aanvragen. 
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Meet- en rapportageverplichting 

In artikel 6.11 van het Waterbesluit is een meldings-, meet- en registratieverplichting opgenomen. De 
tekst van artikel 6.11 van het Waterbesluit is als bijlage bij deze algemene regel gevoegd. 

In deze algemene regel is aanvullend aan artikel 6.11 van het Waterbesluit toegevoegd dat de onttrokken 
hoeveelheden met een watermeter moeten worden gemeten en dat opgave van onttrokken hoeveelheden 
dient te geschieden met behulp van een door het bestuur beschikbaar gesteld formulier ten einde de 
verwerking van de opgegeven hoeveelheden te vergemakkelijken. 


Aan de hand van de onttrekkingsgegevens die op grond van artikel 6.11 van het Waterbesluit jaarlijks 
aan het bestuur gerapporteerd moeten worden, kan aanpassing van de in dit voorschrift opgenomen 
maximaal toegelaten onttrekkingshoeveelheid per hectare teeltoppervlak plaatsvinden. Hiertoe is aan¬ 
passing van de algemene regel vereist. 


Met het oog op de duidelijkheid is de tekst van artikel 6.11 van het Waterbesluit als bijlage bij deze al¬ 
gemene regel gevoegd. Artikel 6.11 van het Waterbesluit bevat de juridische grondslag voor de meet- 
, registratie- en rapportageverplichtingen. 


Artikel 4 Vervangingsregeling 

Het besluit tot registratie van grondwateronttrekkingen is wat betreft het toepassingsbereik beperkt tot 
op de peildatum gemelde en feitelijk aanwezige grondwaterputten en -pompen. Na verloop van tijd 
kan het nodig zijn dat een bestaande put en/of pomp moet worden vervangen. Vervangen van een 
onder deze algemene regel begrepen grondwaterput of-pomp is vrijgesteld van de vergunningplicht. 
Indien geen vervangingsregeling in de algemene regel opgenomen zou zijn, dan zou een nieuwe put 
of pomp binnen het bedrijf slechts met vergunning toelaatbaar zijn. Kern van het registratiebesluit is 
dat de bestaande onttrekkingssituatie voor registratie in aanmerking komt. Een vervanging van een 
put en/of pomp leidt materieel niet tot wijziging van de op de peildatum aanwezige situatie en is der¬ 
halve vrijgesteld van de vergunningplicht. Vervanging van een bestaande onttrekkingsput die is gelegen 
binnen de Roerdalslenk onder de bovenste Brunssumklei en binnen de Venloschol dieper dan 5 meter 
boven NAP mag enkel plaatsvinden door een nieuwe onttrekkingsput die niet onder de bovenste 
Brunssumklei respectievelijk niet dieper dan 5 meter boven NAP in de Venloschol reikt. Dit ter bescher¬ 
ming van de zich daaronder bevindende grondwaterlagen die met het oog op bescherming van de 
strategische grondwatervoorraad moeten worden beschermd op basis van provinciaal beleid en pro¬ 
vinciale regelgeving (Omgevingsverordening Limburg). 

De in lid 3 en 4 van dit artikel opgenomen meldplicht is gekoppeld aan de in lid 1 en 2 van dit artikel 
opgenomen vervangingsregeling en is gericht op het behouden van een actuele registratie van onder 
de algemene regel vallende onttrekkingen en daarbij benodigde put en pomp. 


Bijlage: Tekst artikel 6.11 Waterbesluit (versie 21 november 2014) 


Artikel 6.11 

1. Degene die grondwater onttrekt of water infiltreert, waarvoor geen vergunning is vereist krachtens ar¬ 
tikel 6.4 van de wet, artikel 6.10a of een verordening van het waterschap, meldt dit bij het bevoegd 
gezag. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de gegevens die bij de melding worden 
verstrekt. 

2. Degene die grondwater onttrekt of water infiltreert, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid 
grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Voor kortdurende of 
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seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het bevoegd gezag in de voorschriften van de ver¬ 
gunning voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water of, indien geen vergunning is 
vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten. 

3. Degene die water infiltreert, meet de kwaliteit van dat water volgens bij ministeriële regeling te 
stellen regels. 

4. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, indien de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een 
maand na het tijdstip van beëindiging, wordt opgave gedaan aan het bevoegd gezag over de in het 
voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater, geïnfiltreerd water en de 
kwaliteit van het geïnfiltreerde water. 

5. Bij provinciale verordening, voor zover het betreft het onttrekken van grondwater of het infiltreren 
van water als bedoeld in artikel 6.4 van de wet, dan wel bij verordening van het waterschap, voor zover 
het betreft het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in andere gevallen dan bedoeld 
in dat artikel, kunnen gevallen worden aangewezen waarin de verplichtingen, bedoeld in het eerste tot 
en met vierde lid, niet gelden. 
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